السيد المهندس / هاني ضاحي - نقيب المهندسين 


تحية تقدیر واحترام C0‏ 


مقدمه لسيادتكم المهندس / وة رق ق 
( عضو الجمعية العمومية لنقابة المهنسين» شعبة Ca‏ 
اعتذر عن الاستمرار في عضوية مجلس ادارة n GR ROR‏ اور جک دة 


.١‏ تنفيذ قرار الجمعية العمومية لانتخابات 2018 وتمكين أعضاء مجالس ادارة الشعب الهندسية المنتخبين من 
ممارسة اختصاصتهم» وذلك بإصدار قرار سيادتكم بدعوة مجالس الشعب الهندسية للانعقاد بحضورهم طبقاً 
للمواد 22 » 76 من النظام الداخلي للنقابة. 

۲. تأجيل اجتماع مجلس نقابة المهندسين المصرية السابق المزمع انعقاده يوم الاثنين 6 يوليو 2020 لحين 
استكمال الشكل القانوني الصحيح لتشكيله. 

۳. تمكين أعضاء مجلس ادارة نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة المنتخبين عام 2018 من ممارسة اختصاصهم 
طبقا للمواد 22 » 112 من النظام الداخلي للنقابة. 


شاكرين لكم حسن التعاون والعمل على احترام ارادتنا وسيادة القانون وتنفيذ احكام القضاء. 
وتفضلوا بقبول الاحترام ¢6 


مقدمه لسیادتکم 


